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«SUC  j  ® 

LAVRENTII  HEISTERI 

DISSERTATIO  ANATOMICA* 
veram  valvulae  coli  conftitu trionem 

fiftens  ;  oppofita  ClariflC  ‘Bianchi  five  Blanci * 

Anatomici  Taurinenfis ,  diflertationi ,  de  fuppofita 
ha&efius  inteftinorum  valvula^ 


h 

N  compendii  mei  anatomici  ,  anno  mpc- 
riori  evulgati ,  praefatione ,  a  ffeveravi ,  val¬ 
vulam  coli  a  Verneyeno  &  Mangeto ,  aliis¬ 
que  ,  male  effe  deferiptam  atque  delinea- 
tam  :  dum  eam  circuli  in  modum  rotun¬ 
dam  effe  voluerunt,  atque  etiam  ita  pictam 
exhibuerunt.  Indicavi  tero  fimul  tunc  tem¬ 
poris, me  veram  eius  conffitutionem  aliquando  figuris  &  feripto  effe 
illuftraturum  ;  id  quod  iam  etiam  pree Itare  (ufei pio  :  non  alium  in 
finem ,  quam  ut  vera  huius  partis  confiitutio  &  fabrica ,  quomodo 
eam  frequenti  indagine  obfervaverim ,  amore  veritatis,  perficietl- 
dseque  arcis  anatomicae  eaulfa,  cultoribus  huius  rite  innotefeant. 

1 1.  Deterrere  me  quidem  ab  exeeutione  huius  promiff! 
potuiffet  Clariffimi^/^c/?/,  Anatomici  Taurinenfis  celeberrimi 
differtatio,poft  editionem  mei  compendii  demum  a  me  Vifa,quae  in- 
feribitur,^  mgrejju  ilei  in  Colon  Jeu  de  fuppofita  hucusque  intefii- 
norum  valvula ,  Ob fer vatio nova ,  atque  iri  Clar.  M anget  i  Thed- 
tro  Anatomico Tom.I.p.  300.  exhibetur,  in  quo , novo ,  ut  ait, 
invento ,  valvulam  illam  ,  quae  Vulgo  hadtenus  ab  inventore 
valvula  Bauhini  didta  eft ,  a)  6c  omne ,  quodcunque  aliud  ad  val¬ 
vula  mtnifierium  accedens  ,  ad  ingreffum  inteflini  ilei  in  colon 

A  %  &  cce- 


\)  Fuerunt  quidem  ,  qui  inventionis  gloriam  Bauhino  adimere  voluerunt , 
mafcule  contra  illos  fe  defendit » in  Theatr.  fuo  Anat.pag*  mihi  65* 
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&  coccum  (latuerunt  Anatomici ,falfum  fuppoftumque  effe  con¬ 
tendit  ,  &  nullam  unquam  ad  ileum  illius  generis  valvulam  fu- 
ijje ,  quam  aut  depingunt  aut  de fer  ibunt  .-affirmans,  Anatomicos 
circahanc partem  devios  fui (fe f  ilor umque  neminem  injlituijfe  rei 
veritatem  attentius  indagare  ;  fed  omnes  ab  accuratiori  huius 
partis  examine ,  ob  partem  foetentem  &  for  didam,  deterritos fu- 
ijfe,&  lubenter  in  fent  entia  Bauhini  femel  recepta,qui  impune fu- 
per  hoc  concurfu  dixijfet ,  quicquid primum  in  mentem  oberrarit , 
acquievijfe ,  ne  hanc  for  didam  dr  foetidam  partem  uberius  per - 
vejhgare  obligarentur  $  fe  vero  comperiffe, inquit*  nullam  valvu- 
lamjrthilv alvulofi eo  loco  exifere ,  fed  fblummodo  annulum  frue 
circulum  mufculofum  adeffe  ,  qui  fecum  a  crafjls  inteflinis  ad 
tenuia  regrejfum  impediret  ,  talemque  etiam  ibidem  a)  nova  fi¬ 
gura  ac  deferiptione  exhibet, 

III.  Sed  quia  hic  loci  cum  prteftantiffimis  multis  Anato¬ 
micis  non  folum  veram  valvulam  ,  fed  &  huius  partis  confti- 
tutionem  in  cadaveribus  humanis  femper  longe  aliter  (e  haben¬ 
tem  obfervavi,  quam  Bianchus  perhibet;  liceat  mihi  pace  ipfius 
modefte  meum  diffenfum,  folo  veritatis  amore, publice  hic  expo¬ 
nere  ,  &  quomodo  ego  frequenti  obfervatione  hanc  partem  re- 
pererim ,  nova  delineatione  &  deferiptione  eruditis  ob  oculos 
ponere?  fic  clarum  fiet,  puto,  Bauhinum  ,  aliosque  quampluri- 
mos  egregios  Anatomicos  ,  non  temere  valvulam  illa  in  parte 
(latui! Te,  fed  eam  etiam  revera  exiftere . 

I V,  Sed  antequam  hocpraeftemjmonemus^CIar.  Blancum , 
ut  eius  lententia  eo  faciliorem  affenfum  acquirat, fateri, nonnullos 
iam  ante  ipfum  huius  valvulae  exiftentiam  negaffe.  At  eo  ipfo 
non  attendere  videtur,  fe  ipfum  indicare,  obfervationem  hanc  non 
effe  prorfus  novam  ;  fed  ab  aliis  iam  publicatam.  Illos  au¬ 
tem,  qui  negaverint,  effe  Hildanum  P avium  &  Palcoburgium 
affirmat  Blancus .  Verum  ex  his  non  omnes  hanc  valvulam  ne¬ 
gafle 


a)  vid*  MangetiTbeatr.  Anatoni .  Tom,  l.pag,  % 


gaflfe  exiftimo,  ideoque  &  eorum  autoritate  non  multum  pro¬ 
babit  :  nam  Hildanus  in  Epift.  LXXXVIII,  quantum  ego  faf- 
tem  intelligo,  fcribit  ad  P avium  ,  fe  eam  aliquoties  inveniffe, 
&  publice  demonftrafle  ;  P  avius  quoque  eam  non  prorfus  ne¬ 
gat  ,  quia  in  Epiftol.  87  &  8 9  a)  Hildanum  enixe  rogat,  ut 
modum,  hanc  Bauhini  valvulam  inveniendi ,  fibi  tranfcribat ;  fe 
enim  eam  reperire  ha&enus  non  potuiffe  :  ideoque  tantum  me¬ 
liorem  demonftrationem  &  methodum  eam  inveniendi  edoceri 
defiderat.  Palcoburgius  non  valvulam  veram  ,  fed  circulum 
tantum  annularem,  laxum  admodum,  ex  fibrillis  conflantem  , 
efle  voluit,  uti  ex  notis  Blafti  ad  Veslingium  b)  &  ex  Anatomia 
quartum  renovata  Bartholini  c)  videre  eft.  Vtrum  vero  Palcobur¬ 
gius  unquam  aliquid  hac  de  re  ipfe  fcripferit ,  an  hi  viri  per  fa¬ 
mam  tantum  hanc  fententiam  perceperint,  dubius  haereo  ;  quia 
eum  inter  fcriptores  Medicos  aut  Anatomicos  nusquam  invenio: 
hoc  tamen  certum  eft  ,  eum  nullum  aflenfum  reperiffe.  Panto - 
nus,  clariflimus  itidem  apud  Taurinenfes  Anatomicus, adhuc  alium 
negantem  in  (cenam  producit;  dum  refert,  d)  celebrem  Ana¬ 
tomicum  Parifienfem  (quem  tamen  non  nominat)  eam  prorfus 
negare ,  quoniam  inflatis  int  eft  inis  atque  exflccatis  evanefcere 
illam  objervaverit .  Verum  &  Fanto?tus  hqic  fententise  mox 
repugnat  ,  &  nos  quoque  infra  demonftraWimus,  hanc  valvu¬ 
lam  tam  levem  non  efle,  ut  flatu  fe  abigi  finat ;  fed  fi  experimentum 
rite  inftituatur ,  eam  ope  flatus  &  exficcationis  pulcherrime  in 
confpedum  produci ,  ejusque  naturam  exa&iflime  cognofci 
pofle.  His  negantibus  quoque  annumero  Schelhammerum ,  egre¬ 
gium  pariter  quondam  Medicum  atque  Anatomicum,  qui  in 
Programmate  quodam  Anatomico,  libro  ipfius  de  T umoribus 
adiuntlo  ,  pag.  8  §•  XIX  perfpicue  tradit,  valvulam  coli  nil 
minus  effe ,  quam  valvulam,  fed  pendulam  ilei, ad  angulum 

A  3  retium, 

a)  in  operibus  Hildani  contentis 4  b)  in  edit.  TraeEti  ad  Rhen.  A  \  696.  iw- 
prejfa  cap.  3.  pag.  47.  c)  cap.Xt .  de  lnteft.  in  JJiecie,  pag.  92.  d)  in 
Anatoni %  Corp%  Human%  dijfert.  IP,  pag.  74. 
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rectum ,  colo  infert  inartem.  Verum  a  vigtnti  abhinc, &  quod  t%* 
cedit, anrlis,  quo  haec  fcripfit,  nemo,  quantum  novi ,  aflentirc 
ip(i  voluit,  &  hinc  aflertum  hoc  oblivioni  fere  rurfus  tradi  coe¬ 
pit.  Nullus  vero  unquam  maiori  conatu  hanc  valvulam  ne¬ 
gare  atque  profcribere  voluit ,  quam  laudatus  Blancus  ;  quo  vero 
iure  hoc  fecerit ,  Leporibus  diiudicandum  relinquo  ,  podquatn 
mea  experimenta  atque  argumenta  cum  ipfius  ferio  examinave¬ 
rint  atque  contulerint» 

V.  Rationes  vero  ,  quibus  receptam  haftenus  fententiam 
evertere  qonatur  Bianchus  potiffimum  tres  producit ;  quarum  pri¬ 
ma  jeft  jje  nullam  valvulam  ad  finem  ilei  r  operire,  fed  loco  eius 
mnulumfive  circulum  mufculofum  /  qui  fe  confringeret ileum 
clauderet  quid  regrejfum  ex  intefiinis  crajfis  ad  ileum  ten - 
taret :  &  fle  hunc  idem  praedare  ,  quod  vulgo  valvulae ,  fed 
falfo ,  fuerit  tributum  live  adfcriptum. 

V I.  Ad  hanc  vero  obiectionem  folvendam ,  ante  omnia 
moneo,  valvulae  huius  legitimam  conditutionem  in  intedinis 
recens  defunftorum ,  fine  aliqua  conveniente  praeparatione  prae- 
miffa,  (  quia  in  cadaveribus  hae  partes, tanquam  molles  membrana^ 
nimis  flaccidae  atque  collapfe  exidunt)  fepe  non  accurate  8c 
perfpicue  fatis  in  cpnfpe&um  prodire  $  atque  fic,  praefertim  fi  di¬ 
gito  prius  apertura  ilei  eollapfa  invedigatur  ,  nil  nifi  foramen 
rotundum  five  annulare  confpici ;  eo  fere  modo,ficut  Verheyen  a) 
Se  Bianchus  b)  eam  repraefentarunt  &  defcrip  ferunt ;  qui,  quan¬ 
tum  ex  (criptis  eorum  colligere  podum  ,  hanc  partem  non  nifi 
recentem  &  flaccidam  examinarunt,  atque  fic  veram  huius  val¬ 
vulae  conditutionem  haud  fatis  perfpexide  mihi  videntur. 

V I L  Antequam  vero  valvulam  hanc  exhibeamus ,  prout 
prseparatione  praegreda  fe  confpe£tui  offert ;  odendemus  prius, 
quomodo  illam  in  recentibus  cadaveribus  invenerimus. 

Tab,  I 

- -  - -  - -  rm'  ■■  titni - 

a)  Anatom.  Corp Human.  edit,  ult .  Tab.  t^I.  jig.  2.  k,  &  cx  hoc  Mangetus 
Tbeatr.  Anatom.  Tom .  I.  Tab .  LFlfig.  7,  b )  in  Mangeti  2  kutr. 
Anatom.  Tom .  /,  pag  .1  offige* 
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Tab.  I  fig.  i  repraffentat  inteftinum  coecum,  cum 

parte  ilei  <5c  coli: 

A  A  A  A  eft  pars  coli  ,  B  B  pars  ilei  ,  oblique  ad  colum 
afcendens,  &  parietem  huius  fmiftrum  perforans.  C  C  Intefti- 
num  coecum  ,  D  D  Proceffus  vermiformis  ,  E  E  E  B  Co¬ 
lon  <5 c  coecum  apertum  ,  ut  ingreffus  ilei  lateralis  in  co¬ 
lon  ,  qui  ut  longa  rima  ,  fere  horizontalis  ,  nunquam  vero  ut 
foramen  rotundum ,  fele  nobis  obtulit;  five,  ut  Biemerbrcekius 
fcribit  ,  in  far  foraminis  recli  ,  ab  uno  ad  alterum  la¬ 
tus  ,  qua  fi  cultello  incifi:  a)  ficuti  hic  inter  duas  literas  E  E 
reprxfentatur.  Supra  <3c  infra  hanc  rimam  inteftini  membrana 
fuperior  G  &  inferior  /faliquomodo  ,  nunc  plus  nunc  minus, 
protuberant  five  eminent  ,  ita,  ut ,  fi  quid  ex  craffis  inteftinis 
ad  tenuia  remeare  tentet,  premantur  ad  fe  invicem,  rimam  five 
hiatum  claudant,  &  fic  regreffum  impediant.  Hx  duse  mem¬ 
branee  G  &  H  utrinque  coeunt  ad  FF,  ibique  a procejfibus  five  //- 
gamentis  quibusdam  membranaceis ,  //,  Vincula  a  'Tulpio  b)  vo¬ 
catis,  quafi  fufpenfie  fiveeredfe  fervantur, ut  fecum  regreffui  ad 
ileum  eo  magis  refiftere  valeant.  Reliquas  res ,  quae  in  inteftinis 
his  confpiciuntur  ,  quia  ad  propofitum  noftrum  nihil  faciunt , 
hic  iam  ftudio  praetermittimus. 

VIII.  In  Figura  II  ABCD  EFGH I  eadem  indicant  ;(ed 
fi  a  parte  fuperiori  &  inferiori  ingreffus  ilei ,  verbi  gratia  ad  /C/C,  ri¬ 
mam  five  aperturam  hanc  paullo  diftrahimus  ;  non  rotundam, 
fed  oblongam,  angulis  utrinque  acutis  ,  ficuti  hic  inter  FFGH 
conlpicitur,  eam  non  folum  olim  in  variis  cadaveribus,  ante¬ 
quam  differtatio  Bianchi  ad  nos  pervenit ;  verum  etiam  adhuc  hoc 
anno  in  quatuor  cadaveribus,  hunc  in  finem  fpeciatim  perluftra- 
tis,  vidimus:  ubi  fimul  membranarum  harum  #,  (quas  ve¬ 
ras  valvulas  effe  mox  oftendemus)  maior  elevatio  ,  &  ad  val- 
vulse  munus  obeundum  aptitudo  ,  confpici  poliunt.  Sin 
vero  denuo  proceffus  illi  membranacei  I  /,  five  vincula  valvulae 

B  '  huius 


a)  Anatoni,  L\b%  L  cap*  8.  b)  Obferv,  Mod.  Lib%  III.  cap .  21  ♦ 


huiits  trahuntur  ,  rima  five  apertura  F F  rurfuS  cxa&e  clau¬ 
ditur. 

IX.  Sed  ut,  membranas  illas  veras  valvulas  e(Je ,  lucu¬ 
lentius  appareat,  prseparatio  quasdam  praecedat,  necefTum  eft ;  quae 
vero  talis  effe  debet,  ut  nihil  addat,  nihil  demat ;  partem  ipfam  non 
laedat,  adeoque  ftrufturam  huius  partis  non  immutet.  Nam  fi  mo¬ 
do  finis  ititeftini  ilei  &  principium  coli  ad  pedis  circiter  longitu¬ 
dinem  utrinque  a  reliquis  inteftinis  refecentur,  atque  elutriando 
prius  provide  purgentur  ,  deinde  finis  coli  ligetur  ,  &  poftea 
flatu  per  ileum  iniefto  inteftina  hasc  repleantur  ,  denique  finis 
ilei  filo  conftringatur  ,  &  fic  inflata  in  aere  libro  &  iicco  fu- 
fpendantur  :  tunc,  poftquam  exficcata  funt,  fi  pars  coli,  ingref* 
fui  ilei  oppofita,  aperiatur,  ita  ut  Tah.  II  figurae  noftrae  I  &  II 
demonftrant ,  valvula  illa  coli  ,  quam  poft  Bauhinum  ,  Salomo¬ 
nem  Albertmn  ,  Var  ollum ,  Highmorum  &  F  ulpium  pleri  que 
Anatomici  ftatuerunt ,  Bianchus  vero  expugnare  fatagit ,  per» 
fpicue  &  manifefto  in  confpe&um  prodibit.  Et  quamvis  in 
ita  exficcatis  inteftinis ,  quorum  varia  pro  curioforum  infpe&ione 
affervo ,  haec  valvula  pulcherrime  confpiciatur ,  attamen  a  pi* 
ftore  &c  calcographo ,  uti  fkpius  fit ,  tam  bene  &  perfpicue  re- 
prseientari  vix  potuit ,  quam  in  obie&is  ipfis  fe  confpiciendam 
exhibet.  Interea  tamen  pro  meliori  intelle&u  non  folum  eam 
nunc  deferibam ,  prout  in  talibus  ficcis  fubieftis  a  me  fiepius  ob- 
fervata  eft ,  &  quotidie  in  mufeo  meo  confpici  poteft  $  verum 
etiam  figuris  melius  illuftrare  conabor, 

X.  Figura  1  Tab.  II  pars  ilei  &  coli  cum  cceco  ex  cada¬ 
vere  virili  fjlitur .  A  eft  ultima  ilei  pars  ad  colon  progre¬ 
diens  ,  in  hoc  fubiefto  valde  magnum  five  amplum.  B  intefti- 
num  coecum  cum  proeeffu  vermiformi  C  furfum  reflexo. 
DDDD  colon  cum  fuprema  cceci  parte  apertum  ,  ut  cavitas 
eorum  &  communicatio  ilei  cum  inteftinis  craffis  confpici  queat. 
B  eft  apertura  five  hiatus  transverfalis  fere  horizontalis  ex 
ileo  in  craffa :  qui  tamen  errore  calcographi  nimis  ad  dextram 

quam 
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quam  par  eft,  inclinat,  dum  paullo  magis  a  dextra  verfus  finiftram 
inclinare  deberet ,  fere  ut  in  hiatibus  Tab.  I,  fig-  I  &  II,  con- 
fpici  potefl.  F  &  G  funt  dm  magna  valvuU  coit ,  quafi  femi- 
lunares  ,  (ibi  invicem  oppofito  ,  utrinque  connatae  ,  &  tan- 
quam  in  fornicis  formam  elatae  five  protuberantes.  Superior  F 
in  fimilitudinem  quafi  luno  cornutae,  cornubus  deorfbm  ver¬ 
gentibus  ;  aut  potius  ad  arcus  figuram  (urium  (e  extendit ,  per 
(patium  quatuor  aut  quinque  linearum  f  f  f*  tibi  cum  tuni¬ 
cis  coli  continua  eft.  Inferior  vero  (7  ab  ambitu  gggy  ex  tu¬ 
nicis  cceci  provenit  :  (  nam  quicquid  infra  introitum  ilei  pofi- 
tum  eft,  cum  veteribus  fub  coeci  nomine  comprehendo)  &  hac 
forma  plerumque  aperturae  &  valvulae  (  aut  fi  mavis  valvula¬ 
rum)  coli  figuram  obiervavi.  Quibus  vero  adhuc  hoc  accen¬ 
dit,  quod  utrinque, ubi  valvulae  duae  iunguntur,  membrana  HH^ 
tanquam  ligamentum  five  valvula,  conniventibus  Kerkringh  fere 
fimilis  ,  per  fatis  notabile  fpatium  (e  extendat ,  quae  vero  tan¬ 
dem  more  aliarum  conniventium  fenfim  obliteratur. 

X  [.  Quia  vero  non  omnia  inteftina  hic  loci  eodem  modo 
fe  habent,  fed  varietates,  ficut  in  plerisque  aliis  partibus,  etiam 
hic  occurrunt ,  aliquam  valde  notabilem  &  a  procedenti  multum 
diverfam  addere  placet :  ut  inde  tanto  melius  conflet ,  non  ob- 
ftante  varietate,  tamen  revera  a  f  aptent  ijfimo  Conditore  aliquid 
vere  valvuloji  ad  ingrejjum  ilei  pojitum  ejje ,  (  non  fimpiicem 
circulum  mufculofum)  variaque  iliacae  paffionis  phonomena  me¬ 
lius  explicari  poffe  ex  hac  fabrica,  quam  ex  annulo  five  circulo 
mufculofo;  quo  tamen  phonomena  virum  Clariflimum  induxe¬ 
runt,  ut  valvulofe  huius  machino  exiftentiam  prorfus  nega\erit? 
Nimirum  fig.  II  Tab.  II,  (quo  quoque  fecundum  inteflinum, 
flatu  extenfum  &;  ficcatum  ,  ex  cadavere  virili  eiusdem  ac  prius 
flaturo  exarata  eft , )  eadem  exhibet  literis  ABCDBFGH  ac 
figura  prima  ;  verum  partes  omnes  hic  natura  longe  mino¬ 
res  funt,  quam  in  priori  fubieSo  ;  (  id  quod  hic  indicaffe  ad 

nonnulla  infra  explicanda  multum  faciet  )  valvula  vero  utra- 

B  2  que 


que  etiam  longe  aliam  figuram  atque  conformationem  obti¬ 
net:  &  quidem  valvula  F  live  fuperior,  non  fornicata  eft,  ut  in 
priori  figura,  fed  membrana  quafi  plana  ,  ex  bafi  inteftini  coli, 
ad  pollicis,  &  quod  excedit,  altitudinem,  ad  perpendiculum  fere 
in  exficcato  inteftino  adhuc  ere&a :  ita,  ut  fuperior  eius  facies  in 
figura  hac  confpici  non  poffit,  fed  folum  inferior  fuperficies. 
Valvula  G  five  inferior  quoque  elevatur,  ita  tamen,  ut  prioris 
altitudinem  non  attingat  :  &:  hae  dux  membranae  five  valvulae 
tam  parum  connivent,  ut  hiatus  in  medio  vix  lineae  magnitudi¬ 
nem  aequet ,  nullamque  figuram  minus  quam  rotundam  referat ; 
cum  in  priori  figura  quadruplo  quafi  amplior  fit.  Atque  inter 
hanc  maximam  6c  minimam  aperturam ,  quam  in  his  duobus 
obie&is  indicavimus  ,  plures  intercedere  gradus  in  variis  aliis 
obfervavimus  :  nunquam  vero  maiorem  ,  quam  in  figura  I 
exhibuimus  ,  nec  minorem  ,  quam  in  figura  II,  amplitudi¬ 
nem  offendimus  ;  neque  unquam  rotunda  huius  hiatus  apertura 
In  ita  praeparatis  inteftinis  mihi  apparuit.  Quam  apte  vero  fint 
hae  membranae  officium  valvulae  perficiendi,  five  fuperior  five  in¬ 
ferior,  five  utraque  fimul,  e  regione  coli  vel  coeci  prematur,  ex 
infra  dicendis  clarius  patebit.  Qui  plures  harum  valvularum 
varietates  piftas  videre  geftit,infpiciat  Caflerii  Tab.V  Lib.  VIII 
fig.VIII By  Veslingii  Syntagm.  Anat.Tab.  3  fig.IV,£,  Kerkringii 
Spicileg.  Anat. Obf.39  Tab.XIV  fig.  3  CC,  Bidloi Anat.Tab. 3 9 
fig.  f  EEy  Verheyeni  Anat.  Tab.  VII  fig.  3  ff;  qui  vero  huius 
delineationis  defcriptionem  neglexit. 

XII.  Secf  fi  quis  hic  regerere  vellet ,  hanc  demonftratio - 
nem  non  valere  ;  nam  fortajfe  per  inflationem  has  membra¬ 
nas  five  valvulas  primum  produci  ,  dum  in  recenti  cadavere 
ita  non  apparent.  Refpondeo  ,  in  praeparatione  tali ,  ubi 
nulla  alia  vis  adhibetur,  quam  blanda  elutriatio  atque  inflatio, 
&  ubi  illae  partes  internae  neque  manu,  neque  cultro  ,  aut  ullo 
alio  inftrumento  tanguntur,  ideoque  etiam  non  mutantur,  nullae 
quoque  novae  membranae  five  valvulae ,  quae  antea  non  adfue¬ 
runt 
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runt,  nec  novus  fitus ,  nec  nova  apertura?  figura  (prcefertim 
cum  rotunda  ab  inflatione  omnium  minime  mutari  queat)  pro¬ 
duci  poterunt:  &c  propterea,  fi  antea  non  ita  extitiffent,  poftea 
a  fimplici  inflatione  &  exficcatione  oriri  non  potuiflent.  Sique 
apertura  antea  fuiflet  rotunda ,  annulo  mu  (culari  cinfta  ,  ut 
Bianchus  contendit,  neceflum  eflet,  ut  poft  inflationem  &  exficca- 
tionem  quoque  rotundam  (e  exhiberet  ;  verum  hanc  figuram 
nunquam  adhuc  in  hominis  inteftino  vidi ,  quamvis  quarnpluri- 
ma  ita  examinaverim  ,  fed  aperturam  illam  femper  longitudina* 
lem&fere  transverfom  reperi,  utrinque  in  angulum  acutum  defi- 
nentem.  E  contrario  in  canibus  hunc  ilei  hiatum,  etiam  pofl;  ex* 
ficcationem , femper  rotundum  reperi;  at  tales  valvulas ,  quales 
in  hominibus  videmus,  in  illis  non  deprehendi ;  etiamfi  varia  fi¬ 
gura  in  variis  canibus  (e  exibeant  :  ita,  ut  modo  exigua?  mem¬ 
branula?,  lineam  vix  excedentes  >  in  circulari  apertura  adfint; 
modo  ampliores;  modo  unica  maior  tantum  fit  confpicua. 

XI IL  Si  igitur  in  canibus  retinet  figuram  rotundam  , 
cur  eam  non  etiam  retineret  in  hominibus  ,  fi  in  his  revera  ro¬ 
tundus  eflet  ?  An  tantum  in  homine  flatu  mutari,  imo  fugari  pofle 
robuftum  annulum  mufculofum  credibile  eft?  profefto  nimis  de¬ 
bilis  fit  oportet,  fi  levi  flatu  ita  expelli  poflet,  ut  poftea  nullum 
eius  veftigium  amplius  appareret.  Notavi  vero  in  inteftinis  recen¬ 
tibus, quia  ha?  valvula?  flaccidae,  aperturam  ilei  collapfam  &  cortina 
aut  velo  quafi  fa?pe  teftam  efle,  uti  Tulpius  eam  repra?fentat  a),  aut 
operculo,  ut  Varolius  b)  voluit,  eam  operiri ;  aut  eam ,  ut  eminens 
illa  pars  in  naflis  ,  qua?  pifces  ingrefluros  facile  admittit , 
egrefluros  vero  arcet  ,  apparere  ,  uti  Highmoro  c)  viftim 
eft  ,  &c.  eiusque  figuram  fic  non  rite  in  conipeftum  pro¬ 
dire.  Si  vero  digito  inquiritur  ,  &  hic  ad  ileum,  immitti¬ 
tur,  cedunt  has  membranae  flaccidae,  atque  apertura  retinet  ali- 
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quo  modo  figuram  rotundam  a  digito  relidam,  deuti  cera  mol¬ 
lis,  argilla,  aut  maffa  panis:  &  fic  facile  alicui  imponere  poteft9 
At  fi  haec  pars  poft  exficcationem  examinatur  ,  notabilem 
femper  valvulam  five  machinam  valvulofam  manifefto  nobis 
oftendit ,  ut  de  vera  valvulae  exiftentia  attento  fpedatori  tunc 
vix  amplius  dubitare  liceat ;  eam  enim  poft  inflationem  difpare- 
re,  uti  Parifienfis  ille  Anatomicus  apud  Fmtomm  perhibet, ego 
nunquam  obfervavi :  fi  forte  id  aliquando  contingat ,  raro  id 
fieri  exiftimo, 

XIV.  Quemadmodum  vero  valvula  conniventes  Rerkrin- 
gii  flatu  &  exficcatione  in  tenuibus  seque  ac  in  craflis  inteftinis 
exhibitse,  a  nullo  hadenus, quantum  novi,  Anatomico  obhanc 
prseparationern  negatse,  aut  pro  flatus  produdo  habitse  fuerunt; 
ita  &  hse  valvulse  aperturaque  transverfalis  iure  pro  tali  pro¬ 
cudo  novo  haberi  non  poterunt.  Imq ,  cum  notum  fit ,  par¬ 
tes  exficcatas  potius  aliquo  modo  contrahi  &  minores  fieri, 
quam  augeri ;  hinc  inde  fequitur,  valvulas  illas  potius  maiores  efle 
in  vivis ,  quam  in  ficcatis.  Sententiam  hanc  tritum  illud  experi¬ 
mentum  egregie  confirmat,  quando  in  recentibus  inteftinis  flatum 
aut  aquam  ab  inteftino  colo  verfus  ileum  propellimus, valvula  illss 
flatui  Hquidove  iniedo  ita  refiftere  deprehenduntur,  ut  ipfis  nullum 
ad  ileum  aditum  concedant ;  procul  dubio  ,  quia  fe  invicem ,  fi 
ab  iniedo  &  appellente  flatu  aut  liquido  premuntur ,  facile  at¬ 
tingunt,  &fic  orificium  ilei  claudunt,  eodem  fere  modo,  ut  val¬ 
vulse  in  corde  pofitse  ,  reverfionem  fanguinis  ex  ventriculis 
eius  ad  venas  impediunt.  Sed  fi  hoc  in  mortuis  prseftant,  quid 
non  in  vivis  &  fanis,  ubi  partes  vigore  <$c  virtute  naturali  inftru- 
dse,  adhuc  magis  fe  expandere  fortiusque  refiftere  pcflunt,  prse- 
ftare  valebunt  ? 

X  V.  Poftquam  vero  exficcata  funt  hsec  inteftina ,  femper 
ob  contradionem  plus  minus  valvulse  hae  connivent,  uti  ex  figu¬ 
ris  T ab.  II  cognofeere  licet,  &  flatum  per  crafta  impulfum  ad  ileum 
transmittunt:  quod  vero  in  recentibus  ordinario  non  contingit, 
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triulto  minus  in  viventibus  :  manifefto  indicio  ,  eas  in  his  rion 
apertas  ,  fed  claufas  effe  ,  &  poft  exfiecationem  &  corrugatio- 
nem  aliqualem  demum  hiare.  Nam  vim  illam  refiftendi  flatui 
aUt  liquido  impulfo  ab  annulo  mufculofb,  prout  Blancus  fuflinet, 
in  mortuis,  ubi  vis  elaftica  periit  >  pr^fertim  talis  amplitudinis, 
ut  digitum  admittat ,  ficut  a  Rlmco  delineatur  ,  non  expeetari 
Vel  deduci  poffe  arbitror.  Imprimis  etiam,  quia  videmus  pylo¬ 
rum  ventriculi,  quoque  ex  annulo  muiculofo  compofitum,  mi- 
noremque  fepe  diametrum  habente  a), poft  mortem  fe  ita  con- 
flringere  amplius  non  poffe,  ut  flatus  per  Gefophagum  vel  duode¬ 
num  ad  ventriculum  impulfi  tranfitum  impedire  queat.  Et 
quoniam  flatum  in  colon  catlis  mortui  immitium  plerumque 
tranfiread  ileum  obfervavi ,  licet  introitus  ilei  tali  mufculofb  fere 
circulo  munitus  fit,  qualem  Bimchus humano  adfcribit ;  apparet 
inde  neceffum  effe,  ut  alia  machina  hic  in  inteffinis  humanis  pofita 
fit,  quae  tranfitum  ex  craflis  ad  tenuia  praecludat,  quam  fimplex 
mufculus  circularis.  In  vivis  quidem  concedo  mufeulum  ta¬ 
lem  fe  ita  conftringere  poffe,  ut  nihil  facile  tranfire  queat,  ficuti 
ex  pylori  a&ione  in  cardialgia,  vomitu  &c.  aliarumque  partium 
analogia  verifimile  efl  \  verum  foramen  circulare  ,  digitum  ad¬ 
mittens,  qmlQzEiancho  delineatum  eit,  &fiepe  amplius,  in  mor¬ 
tuo  fe  ita  ope  tenuis  inertisque  mufculi  conftringere  polle,  ut  ne¬ 
que  flatum,  neque  aquam  transmittat,  haud  verifimile  mihi  vi¬ 
detur,  dum  analogia  pylori  repugnat;  tkBimchu*  quoque, licet 
alia  phaenomena  ex  hypothefi  fua  egregie  latis  expofuerit  5  hocce 
tamen  phaenomenon,  in  mortuis  explicare  ?praetermifit.  Hinc 
Concludo  ,  aliam  requiri  machinam  five  conformationem  huius 
partis  ,  quam  annulum  mufculofum  i  ad  tranfitum  iniedorum 
etiam  in  mortuis  adhuc  impediendum  ;  praefertim  dum  neque  in 
recentibus,  neque  iri  ficcatis  hominum  inteftinis,  talem  mufeulum 
circularem  ulla  ratione  videre  aut  deprehendere  ego  aliique  potue¬ 
rimus.  XVI.  Sed 
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XVI.  Sed  fi  quis  obiiceret,  has  membranas  five  valvu¬ 
las  ,  a  nobis  hic  deficriptas  &  deline  at  as ,  non  effe  valvulas  ,fed 
eas  ejfe  hunc  ipfum  atmulum  mufculofum  a  Biancho  indicatum. 
Huic  regererem,  has  parces  eadem  habere  requifita, easdemque 
qualitates  ,  quas  alia?  partes  in  corpore  humano ,  valvulae  appel¬ 
latae,  obtinent;  ideoque  merito  eas  pro  veris  valvulis  effe  haben¬ 
das.  Nam,  praeter  id  ,  quod  cum  figura  annuli  nihil  habeant  fi- 
mile,  uti  ex  datis  figuris  conflat ,  fi  confideramus  valvulas  tam 
arteriis  quam  venis  in  corde  appofitas  ,  aut  eas  ,  qu^e  in  venis 
{anguiferis  ,  vafisque  la&eis  aut  lymphaticis  occurrunt ,  reperi- 
mus^ primo  eas  effe  partes  membranaceas,  <St  deinde  ita  fabrica¬ 
tas  ac  difpofitas,  ut  fiia  figura  &difpofitione,ideoqueexmecha- 
nica  earundem  conformatione, refluxum  five  regreffum  mobilis 
cuiusdam  materiae,  five  (anguis  fit,  five  chylus,  five  lympha,  im¬ 
pedire  aptae  fint.  Hac  vero  eadem  requifita ,  tam  quoad  fubftan- 
tiam ,  quam  quoad  pofituram  &  ufum ,  etiam  in  his  coli  valvu¬ 
lis  re  per  imus :  nam  partes  fiint  membranacea,  ficpofitae  ac  con¬ 
formata,  ut  ob  hanc  conformationem  &  pofituram ,  non  ob  vim 
contraftilem  five  elafticam  ,  regreffui  flatus,  aquae,  aliorumque 
contentorum  ex  eradis  ad  tenuia  inteflina  renitantur,  nihilque 
ordinario  transmittant,  nifi  vi  laedantur.  Hinc,  quia  omnia  ha¬ 
bent,  quae  ad  valvulas  requiruntur, ut  modo  demonftratum  eff? 
ergo  efr  vera  valvula  funt ,  talesque  merito  vocari  poffunt. 
Interea  tamen  lubentes  concedimus  ,  oras  harum  valvularum , 
aperturam  ambientes,  fibris  quidem  gaudere  mufcularibus;  quae 
vero  non  circulares  funt:  neque  fote  ,  fi  etiam  tales  effient ,  nifi 
fitus  <Sc  conformatio  valvulae  accederent ,  regreffum  inieftorum 
impedire  valerent.  Igitur  ille  effeftus  valvulote  potius  machi¬ 
nae  adfcribendus  eft,  quam  mufculo  cuidam  circulari. 

XVII.  Vrget  vero  Bianchus  ,  &  tanquam  zWud  argu¬ 
mentum  contra  valvulae  coli  exiftentiam  profert ,  quod  non  raro 
in  pajfione  iliaca  faces  Jl  er  cor  e a  ,  clyfmata  per  anum  mieclay 
imo  ipfa  fuppofitoria ,  non  folum  ab  ifteftinis  crajjts  ad  tenuia , 
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fled  ad  ipfum  ventriculum  refluerent ,  &  inde  per  vomitum  re¬ 
ticerentur  :  Si  valvula  coli  adeflfet ,  hoc  fieri  non  pojje ,  ait ,  & 
fi  quis  refonderet ,  eas  valvulas  in  hoc  morbo  rumpi ,  falfum 
illud  ejje  ex  eo ,  quia  tales  agri  [amtati  fape  reftituerentur ,  qui 
iam  faces  vomitu  reiecerint  ;  fi  enim  illa  valvula  femel  rupta 
fuifjent ,  homines  tales  nunquam  reflitui  po (fient,  quia  faces  per¬ 
petuo  remearent  ad  tenuia .  Addit  infuper  Varolium  quoque, 
Aibertum,Bauhinumf qui  de  inventionis  gloria  certant,)  alios- 
que  ,  non  alio  argumento  valvula  huius  exifientiam  probajje^ 
quam  per  experimentum  denegati  tranfitus  facum ,  iniecli  fla¬ 
tus  ,  aqua  ,  aliarumve  rerum  ex  crafifis  ad  ileum .  fu  i  a  vero 
in  Hias  a  pajfione  faces  flape  tranfirent  ,  patere  inde  nullitatem 
huius  experimenti  ,  &  flmul  huius  valvula.  Sed  varia  funt , 
quae  ad  haec  confutanda  regeri  ac  refponderi  poliunt :  &  quidem 
i)  notamus,  varium  in  variis  hominibus  eflfe  harum  valvula - 
rum ,  ficuti  aliarum  partium ,  robur :  ideoque,  dum  in  nonnul¬ 
lis  illae  valvulae  laxiores  funt ,  propterea  fubinde  preffioni  five  vi 
extraordinariae  line  ruptura  cedere,  atque  feces  transmittere  pos- 
funt  :  cuius  vero  mali  caufa  fi  tollatur  ,  valvulam  priltinum  fil¬ 
um  flatum  recuperare,  aegrumque  reditui  polle  ,  a  ratione  non 
eft  alienum.  Nam  experientia  edodlus  fum ,  in  nonnullis  cadave¬ 
ribus  illas  valvulas  five  natura,  five  morbo  quodam ,  tam  laxas 
&  debiles  fuiflfe ,  atque  tam  facile  cejflfle ,  ut  flatum  per  colon  im- 
miflfum  fine  ruptura  transmiferint  ad  ileum,c\uod  &  Spigelius  a), 
Bartholinus  b) ,  Highmorus  c),  aliique  obfervarunt, etiam  aliquan¬ 
do  fine  vi  aut  preffione  alia  accedente.  In  aliis  vero  i)  ob- 
fervavi ,  flatum ,  ore  folum  immiffum ,  fonte  quidem  non  flupe- 
rare  valvulam :  attamen  [i  colon  aqua  vel  flatu  turgidum  ma¬ 
nibus  comprimatur  ,  (  quae  vero  comprellio  nunc  levior  nunc 
fortior  requiritur )  valvula  vim  r efflendi  vinci ,  eam  cedere , 
&  aquam  vel  flatum  in  tenuia  fine  laceratione  urgeri  poflfe. 

C  f)  In 

a)  di  Human.  Corp.  fabric .  cap ,  de  Inteftin.  b)  Jlnatem.  renov<  cap .  AT, 
c)  loco  citato  §.  XIII* 
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fq  In  nonnullis  mtem  illa  refijlendi  vis  ,  five  illa  r  enitenti  a 
valvula,  tanta  e  FI ,  ut  neque  j fonte ,  neque  levi  ,  neque  forti 
vi  adhibita  flatui  tranfitum  concedat  ;  fed  facilius  inteftinum 
rumpatur  ,  quam  ut  valvula  aliquid  transmittat :  quod  phaeno¬ 
menon  forte  nunquam  ex  annuli  mortui  a&ione  aut  mechanica 
explicari  poterit.  4)  Partes  has  in  variis  fubiellis  mirum 
variare  amplitudine  naturali:  dum  figura  I  &  II  Tab.  II  ex  adultis, 
&  quidem  eiusdem  fexus ,  eiusdemque  flaturae  five  magnitudinis 
fint  defumtae  ;  prima  tamen, five  tenuia  five  craffa  inteftina  fpe- 
&es,  five  ileum,  five  colon  confideres  ,  five  denique  aperturam 
valvulae  infpicias,  altera  femper  quadruplo  circiter  amplior  exi- 
ftit ,  ideoque  &  in  uno  homine,  ubi  fcilicet  apertura  amplior, 
illa  regurgitatio  ex  craffis  ad  tenuia  facilior  effe  poteft,  quam  in 
alio.  Accedit  f  )  diverfa  harum  valvularum  difiofitio  &  fa¬ 
brica,  uti  ex  iisdem  fubie&is  fig.  I  &  II  conflat,  ob  quam  nunc 
facilius ,  nunc  difficilius,  aut  omnino  non  cedunt. 

XIX.  Bine  ex  hac  ftrufturae  in  diverfis  hominibus  varie¬ 
tate  phaenomena  ilei  &  obie&ionem  Bianchi  facile  refolvi  poffe 
exiftimo  ,  ftante  &  coniervata  valvula  Bauhini  autoritate. 
Vbi  enim  haec  inteftina  aut  valvula  coli  natura  laxa  &  ampla , 
ibi  in  motu  periftaltico  violento  inverfb  five  retrogrado  ,  ficut 
In  iliaca  paffione  contingit ,  haec  valvula  facile  fuperari  poteft , 
etiam  faepe  fine  ruptura  aut  laceratione,  fed  fola  debilitatione  & 
refblutione  a  preffione ,  aut  forte  etiam  lingulari  harum  par¬ 
tium  fpafmo,  valvulae  huius  aperturam  dilatante ,(  ficuti  fpafmus 
cynicus  os  dilatat )  aut  quando  alio  modo  male  affefta  eft  val¬ 
vula  haec  :  dum  ,  ut  fufpicatur  Spigelius  1.  c. ,  muco  aut  pituita 
craffa  ita  oblita  effe  poffit ,  ut,  colo  &  coeco  quafi  agglutinata» 
claudi  non  poffit :  hocque  tanto  facilius  fiet,  quanto  laxior  aut 
debilior  eft  naturalis  huius  valvulae  difpofitio  ,  aut  quanto  am¬ 
plior  eft  naturalis  hiatus.  Atque  fic  tales  aegri ,  fi  modo  motus 
periftalticus  naturalis  inteftinis  reftituatur ,  &  fpafmus  valvulam 
trahens,  aperturamque  aperiens  (ut  inrifu  Sardonio)  tollatur, 
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alfeve  cauffo  removeantur,  quoque  reftitui  poflunt,  valvulaprifti- 
nam  rurfus  naturam,  fitum,  vigorem  atque  a&ionem  recuperante. 

X  X.  Quia  vero  (sepe  aliqua  valvulse  debilitas  inde  relin¬ 
quitur,  prasfertim  in  malo  graviori  aut  diuturniori,  valvula  fem- 
per  in  priftinum  reftitui  nequit :  hinc  in  nonnullis  accidere  fufpi- 
cor,  eundem  morbum  tam  facile  &  ex  levi  fepe  cauda  reverti  ; 
ficuti  Forefius  a)  &  Sydenhamus  b)  aliique  annotarunt.  Sed  in 
iis,  ubi  valvulae  haefunt  robuftse,  ar&eque  coeuntes,  ita,  ut  ma¬ 
gna  vis  requiratur  ad  eas  fuperandas  vel  perfringendas ,  ( ut  in 
graviori  malo  accidere  poffe  non  negamus)  tunc  has  valvulas 
non  facile  reftitui  veriftmile  eft ;  &  propterea  etiam  tam  multi 
funt,  qui  ex  iliaca  paflione  moriuntur  :  paucique  forte  tam  ve¬ 
hementem  laefionem  perpelli ,  aut  qui  veras  feces,  clyfmata  vel 
fuppofitoria  per  os  reiecerunt ,  evaferunt.  Imo  rariffima  fiint 
exempla  eorum,  qui  verum  ftercus  ,  (nam  plerumque  non 
nili  materia  ftercori  fimilis  reiicitur)  clyfmata  aut  fuppofitoria 
evomuerunt.  Attamen  fecundum  gradum  fefionis  huius  val- 
vulse  periculum  etiam  variare, &  nunc  maius  nunc  minus  adefle* 
a  ratione  non  videtur  alienum  :  nam  non  omnem  leviorem  fe- 
fionem  aut  lacerationem  huius  valvulae ,  ft  etiam  contingeret, 
lethiferam  efte  puto  ,  ut  Bianchus  fufpicatur  ,  ficuti  nec  omne 
leve  vulnus  inteftinorum  femper  mortem  infert ;  fed  non  raro 
rurfus  fanatur.  Verum  diffe&iones  cadaverum  hoc  morbo  de- 
fun<ftorum,prsefertim  eorum,  qui  feces  veras,  clyfmata,  aut  fuppo¬ 
fitoria  per  os  eiecerunt ,  accuratseque  huius  valvufe  in  eis  infpe- 
ctiones ,  circa  hoc  momentum  aliquando  forte  plus  lucis  cer^ 
titudinis  dare  poterunt. 

XXI.  Denique  fsepiflime  accidere  puto,  has  valvulas  tam 
fortiter  reniti ,  ut  nulla  ratione  rumpantur ,  null&ve  violentia  in~ 
terna  cedant  inhoc  morbo :  nam  haud  raro  contingit,  aegros  omni¬ 
bus  affligi  fymptomatibus ,  quibus  alias  in  iliaca  paflione  affligi 

folent  homines ,  eisque  vehementiffimis  ;  nullum  tamen  vomi- 
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tum  vere  ftercoreum  (equi,  multo  minus  clyfmatum  aut  fuppo- 
fitoriorum  reieffionem :  haud  obfcuro  indicio ,  nihil  ex  eraffis  ad 
tenuia  in  plerisque  hominibus  remeare  poffe.  Tale  vero  bene¬ 
ficium  ab  annulo  tali  membranaceo  vix  expe&andum  effe  credo , 
minusque  bene  a  natura  profpe&um  effet  hominibus  tali  annulo, 
quam  noftris  valvulis,  ficut  ex  analogia  valvularum  cordis  facile 
iudicari  poteft.  Si  enim  rem  penitius  intueamur,  percipimus, 
Deum  ubique ,  magno  fane  providentia  divina  indicio  ,  valvu¬ 
las  pofuiffe ,  ubi  refluxum  fiv e  regrefjum  alicuius  rei  impedire 
voluit  :  hinc  valvulas  habemus  in  corde ,  tam  ad  orificia  vena¬ 
rum,  quam  arteriarum,  hinc  val vulse  reperiuntur  in  venis, vafis 
lymphaticis  &  lafteis,  duftu  thoracico,  &  tandem  ,  de  qua  hic 
agimus  ,  incolo  ad  finem  ilei,  in  quibus  omnibus  nullus  refluxus 
fieri  debuit.  Et  quid  funt  aliud  ,  quam  valvulae  ,  membranulx 
illae ,  ureteribus  in  vefica  urinaria  appofitae ,  urinae  refluxum  impe¬ 
dientes  ,  aut  ilice  ,  ubi  duftus  cholidochus  in  duodenum  termi¬ 
natur  ?  Annulos  vero  mufculofos  five  fphincleres  Deus  nusquam 
pofuit  ad  refluxum  impediendum ,  fed  duntaxat  ad  praematurum 
effluxum  five  exitum  remorandum  ;  uti  exemplo  fphincteris , 
ani  &  veficse  patet*  Si  enim  ad  refluxum  impediendum  annuli 
mufculofi  idonei  fuiffent,  Deus  in  corde,  venis,  vafis  lymphati¬ 
cis  &  ladeis  tales  annulos  quoque  fabricaffet  ;  verum  hoc  non 
fecit ,  quia  nihil  quicquam  refluere  debebat  ,  (ed  valvulas  illuc 
pofuit.  Cum  vero  natura  in  fimilibus  a£lionibus  utpiurimum 
fit  uniformis,  &,  ut  ex  recenfitis  exemplis  patet,  Creatorem  ubi¬ 
que  valvulas  pofuijfe ,  ubicunque  refluxum  impedire  voluit ,  <k 
in  colo  refluxus  quoque  ad  ileum,  machina  maxime  idonea  im¬ 
pediendus  erat :  ergo  tam  ex  autopfia,  quam  analogia ,  aliisque 
rationibus  concludimus,  coli  valvulam  non  effe  fuppofitamffed 
tam  revera  effe  ,  atque  neceffariam  fuiffe .  Quemadmodum 
enim  cordis  funftio  non  tam  rite  fieri  potuiffet ,  li  loco  valvula¬ 
rum  ,  fp-hinfiteres  folum  habuiffet  :  ita  &  fun&ionem  coli  fine 
valvula  tam  bene  perfici  non  potuiffe  ,  ex  ante  didtis  conflare 
credo,  XXI  i 


XXtl.  Aliud  cl  aridi  mi  Bianchi  argumentum  ,  valvulam 
Coli  non  exiftere ,  eft  diffenfus  fer  ipt  orum  circa  hanc  valvulam, 
quia  non  convenirent  circa  eius  dejeriptionem  ac  de  lineationem  i 
&  nonnulli  eam  prorfus  negarent ,  alii  eam  (imp licem ,  alii  da - 
plicem  fmo  triplicem flatuerent :  indeque  inferendum  effe  putat, 
neminem  eorum  illam  vidi/fe .  Ad  quod  vero  refpondeo  ,  di£ 
fenfum  autorum,  praefertim  circa  res  anatomicas,  rei  veritatem 
non  tollere;  flcut  enim  olim  Anatomici ,  pneter  innumeros  alios 
diffenfus,  circa  tunica  allantoidis  in  beftiis  &  in  homine  exigen¬ 
tiam  diffentiebunt ,  &  adhuc  hodie  diffentiunt,  alio  atque  alio 
modo  eam  deferibunt,  atque  a  quam  plurimis  maximi  nominis 
Anatomicis  fuit  negata  :  eam  tamen  »  in  vitulis  &  ovibus  exi- 
ftere,  mihi  iam  multisque  aliis  certiflime  conflat.  Nec  ullus 
amplius  de  ufu  cordis  &  circulo  (anguinis  dubitat,  quamvis 
multos  Autorum  excitaverit  diffenfus.  Sic  & ,  licet  feriptores 
varii  membranam  hymenis  in  puellis  prorfus  negent ;  alii  eam  ali¬ 
ter  delineent,  &  deferibant;  tamen  inde  non  fequitur,  aut  iure 
Concludi  poteff,  nullam  dari  vel  exiftere  talem  membranam  i 
Cum  &  alii  quamplurimi  ipfam  viderint,  ipfeque  eam  Eepius  in¬ 
venerim, atque  in  aliquot  uteris,  a  me  affervatis,eam  quotidie  dubi¬ 
tantibus  offendere  queam.  Ex  his  ergo  apparet  Bianchum  hoc  ftto 
argumento  nihil  contra  valvuhe  coli  exiflentiam  evincere ;  du- 
bitoque  ullum  inventum  iri ,  qui  exiflentiam  huius  valvulofe 
machinx  negabit,  fi  has  partes  ex  homine, praefertim  pofl  infla¬ 
tionem  &  exficcationem  decentem ,  rite  examinabit ,  id  quod 
Bianchus,  quantum  ex  differtatione  eius  colligere  licet, hadenus 

forte  neglexit,-  „  - 

XX1H.  Jpuod  vero  ad  diverfam  a  diverfs  aut  oribus 
deferiptionem  attinet ,  dum  nonnulli  eam,  ad  formam  unguis 
dcpradicant  ,  alii  ad  formam  figmoideam  ,  aut  orbicularem  / 
aliqui  formam  veli  ^  cortina ,  operculi  vel  naffx,  &c.  ei  tribuant , 
in  caufa  mihi  effe  videtur  ,  partim  diverfa  &•  varians  illius  con- 
ftitutio  in  variis  fubiedis,  quam  iam  fupra  indicavimus  ;  partim 
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diverfus  eam  inquirendi  modus  :  dum  eam  modo  ,  &  quidem 
plerumque  folum  in  recentibus  ,  non  vero  exficcatis  inteftinis 
inveftigarunt ,  ubi  flaccida  talis  membrana,  iam  in  fe  non  unifor¬ 
mis,  in  cadaveribus,  ex  diverfa  collocatione  ,  tra&atione  &  con¬ 
trectatione,  quo  quilibet  Anatomicus  eam  confideravit ,  diver- 
fam  figuram  facile  affumfit  $  modo  in  exficcatis  eam  confidera- 
runt,ubi  figura  &conftitutio  rurfus  longe  aliter  fe  habet,  quam 
in  recenti  &  molli  inteflino :  ita,  ut  mirandum  non  fit ,  hanc  par¬ 
tem  fub  tam  diverfo  fchemate  inquirentibus  apparuiffe  ,  atque 
tam  vario  modo  &  defcriptam  &  delineatam  effe ,  ut  hic  eam 
pendulam  five  deorfum  fpeclantern  a) ,  alter  ere&am  five  furfum 
vergentem  b)  effe  dixerit ;  hic  fimplicem  c) ,  ille  duplicem  d) , 
ifte  triplicem  e)  effe  fcripferit,  &  quae  funt  alite  diverfitates :  qute 
vero  fententite  ob  rationes  praedicas  mihi  non  adeo  abfonte  vi¬ 
dentur.  Neque  cum  Biancho  f)  ob  hanc  rationem  fufpetloi 
pronunciare  vellem  Tulpii  ,  Bartholini  ,  Bidloi  ,  Kerkringii , 
aliorumque  huius  valvulofd  machina  figuras  ,  dum  eos  revera 
hic  loci  aliquid  valvulofi  vidiffe  atque  percepiffe  credo  ,  regref- 
fum  ex  craflis  ed  tenuia  impediens  ,  &  non  fimplicem  circulum 
mulculoliim  feu  fphin£terem  ;  quamvis  non  omnes  fub  eadem 
forma  aut  conftitutione  eam  valvulam  confpexerint. 

XXIV.  Valvulam  vero  unicam  hanc  machinam  com¬ 
mode  appellari  pofle ,  methodo  a  plerisque  hodie  recepta  ,  dum 
tantum  non  omnes  eam  coli  valvulam  ,  non  valvulas  appellare 

folent, 

a)  ut  Varolius  Anat.lib.  j.  cap.  j.  Andr. Laurentius  Anatom .  Lib .  VI,  Cap. 
XIHI  T ulpius  obf,  zi.  lib.  $ . 

h)  ut  Th.  Bartholinus  Anat .  Ren.  lib.  I,  cap •  A".  Bauhinus  Theatr.  Anat. 
p.  64.  Spigelius  cap.de  lnteft, 

c  )  Bauhinus  ibid.  Salom.  Alberti  &  Bartholinus  l.  c,  Highmorus  Anat. 
cap.de  Inteftinis.  Gibfons  Anatomy  &  KqiIs  Anatomy  cap.  de  Inteftinis, 
Drake  Antbropolog.  p  77,  aliique, 

d)  Kerkr/ngixis  Spicileg.  obf.  39.  Ruyfeh.  Catal. rarior,  p.  79.  Io.  Maurit. 

Hoffmannus  nofter  M.  A.  N.  C,  Dee,  2.  A.  9.  p.  472.  Bidloo  Anatom. 
Tab.19.  Fantonus  Anat.  Corp.  Hum.p.  73.  Qhzfe\<\zn  Anatomy  p.  \o  5, 

e)  Archang.  Piccolhomin.  Prdeft.  Anatom. 

B)  Mangeti  Iheair,  Anatom,  Tom .  I.  pag.  302, 
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folent,  facile  largior,  quia  una  membrana  continua  efl:  ,  totam 
aperturam  ambiens  ;  hoc  tamen  non  obftante  eis  quoque  refra¬ 
gari  nollem  ,  qui  hanc  -partem  duplicem  valvulam  aut  duas 
coli  valvulas  vocare  vellent ,  quia  fibi  invicem  plerumque  ita 
fere  ffint  oppofitce  ,  ut  palpebras  oculorum ;  qu&  licet  continuce 
fint,  duas  tamen  numerantur  ,  fuperior  &  inferior:  ideoque  & 
idem  ob  analogiam  hic  facere,  quid  vetat?  Vtramque  vero  val¬ 
vulam,  ad  impediendam  fecum  regurgitationem  ad  ileum,  tam 
apte  a  divino  Conditore  effe  fabricatam  locatam  ,  ut  nihil 
aptius  &  concinnius  fingi  queat  ,  cuivis  attento  examinatori 
mox  patebit.  Nam  quoniam  ultra  bafin  coli  multum  eminent 
five  protuberant,  fit,  ut  fi  quid  ex  coeco  Tab.  II  fig.  I  &  II 
urgeatur  furfum  verfus  colon,  illud  ipium  premat  &  elevet  val¬ 
vulam  G  verfus  fuperiorem  ,  &  fimul  verfus  ileum  (eodem  fere 
modo  ut  in  valvulis  cordis  mitralibus  contingit )  unde  neceffa- 
rio  apertura  £, clauditur, &  propulfa  materia  vei  fuperat  valvu¬ 
lam,  pervenitque  ad  F  P,&  fenfim  ad  altiores  valvulas  conniven- 
tes  ;  vel  ad  latera  //,  f/,  divergit.  E  contrario  fi  quid  fupra 
valvulam  haerens,  conaretur  rurfus  defcendere ,  premet  valvu¬ 
lam  i7,  verfus  inferiorem,  &  fic,  etiamfi  relaberetur,  ob  latera¬ 
lem  tamen  ilei  infertionem ,  orificiique  eius  compreffionem ,  non 
poteft  in  ileum  incidere;  fed  in  coecum  delabitur. 

XXV.  Singulare  vero  quid  hic  mihi  adhuc  obfervare  vi¬ 
deor  circa  afcenfum  &  progreffum  feneum  ex  coeco  in  colum : 
nimirum,  quia  primo  valvulce  coli  fupra  coecum  notabiliter  femper 
eminent,  &  modo  ad  digiti  transverfi,nunc  ad  pollicis  latitudi¬ 
nem  ,  in  cavum  coeci  protuberant :  deinde  quia  continuationes  five 
vincula  valvularum  HHutrinquefe  expandunt,  atque  fic  eminen¬ 
tia  fua  faecum  afcenfum  valde  difficilem  reddunt ;  hsec  vero  emi¬ 
nentia  vinculorum  verfus  latera  fenfim  minuitur  &  tandem  pror- 
fus  obliteratur,  uti  iam  fupra  notavimus :  hinc  quoniam  difficile  efl 
locum, ubi  valvulas  ipfae&  earum  continuationes,  ( vincula  five 
ligamenta )  tantum  eminent  ,  fuperare  ,  preffe  fasces  ab 
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iiiteftini  coeci  muiculorumque  abdominis  contradione  propel¬ 
luntur  <3c  urgentur  per  viam  minime  refiftentem  ,  atque  per 
fianc ,  ubi  nullum  obftaculum ,  pergent  facilius  :  prseferdm  quia 
fic  non  ad  perpendiculum  afcendere  coguntur,  quippe  qui  afcen- 
fus  omnium  eft  difficillimus,  cumprimis  fi  obftaculum  in  vertice 
fimul  adeft,(quod  hic  fimt  feces)  fed  quafi  per  planum  inclina- 
tum  a  caeco  B  per  decliviorem  partem  ligamenti  H  H  ad  colon 
progrediuntur.  Atque  fic  primam  ac  maximam  valvulam  ,  tan- 
quam  primam  quafi  fcalam  fuperaruntfiupra  quam  vero  plerumque 
rurfus  notabilis  ampliatio  fiye  cavitas  in  colo  confpicitur  ,  in 
quam  femel  fupra  valvulam  hanc  elevatae  ruunt ,  &  ex  hac  ob 
profunditatem  non  facile  relabuntur  ;  verum  ienfim  fenfimque 
per  reliquas  valvulas,  tanquam  per  icalas,  propelluntur.  Dum 
ergo  feces  modo  indicatum  iter  plerumque  fequuntur,  ficuti 
ex  infpecla  fabrica  huius  partis  mihi  perfuadeo  ,  orificium  ilei 
liberius  relidtum  ,  facile  fecibus  ex  ileo  adventantibus,  (  quippe 
quas  preflae  in  ileo  ipfe  valvulas  disiungunt  five  aperiunt ,  orifi- 
piumque  ob  mechanicam  earum  conformationem  dilatant) 
tranfitum  in  coepum  concedit :  quod  vero  deinde, partim  a  vah 
vulis  rurfus  concidentibus,  partim  a  proceffibus  five  vinculis  vah 
yularum  /,  I  Tab.  II  fig.  I  &  II  clauditur. 

XXVI.  Ceterum  etiam  fine  animadverfione  praetermit¬ 
tere  non  poffumus  aliquot  adhuc  momenta  notabilia ,  in  Clar. 
Bianchi ,  de  ilei  in  colon  ingrejfiu ,  diflertatione ,  contenta  ,  quas 
veritatis  inveftigandas  amore ,  &  perficiendi  Anatomen  ftudio 
hic  examinaturi,  noftramque  de  eis  fententiam  di&uri  fumus. 
Et  primo  quidem ,  vir  celeberr.  ilei  in  colon  ingrejjum  ,  ac  fi 
in  dextrum  coli  parietem  intraret,  delineat,  &  quidem  ad  angu¬ 
lum  rectum .  Fateor  fane  ,  nifi  in  defcriptione  idem  perfpicuis 
quoque  verbis  affirmaflet ,  ileum  ficilicet  fie  ad  angulum  rectum 
in  coli  dextrum  parietem  aperire ,  (id  quod  omnium  Autorum 
fententias  <5c  autopfias  repugnat )  putaffem  vitio  calcographi  id 
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faCtum  fuiffe,  &  figuram  eius  a)  inverfam  effe  exhibitam  :  ficuti, 
quod  obiter  hic  moneo ,  mihi  contigit  in  Ephemerid.  Nat.  Cu- 
riofor.  Cent.  V  &  VI  Tab.  II  fig.  4  in  valvulse  pylori  &  cere¬ 
belli  delineatione.  Verum  dum  id  etiam  ita  fieri  in  defcri- 
ptione  claris  verbis  fuftinet,  haud  video  quomodo  hoc  aut  cum 
experientia,  aut  cum  obfervationibus  &  delineationibus  Auto- 
rum  conveniat.  Nam  quod  ad  fcriptores  attinet ,  obfervo  in 
eorum  figuris, &  fpeciatim  quidem  in  Verhcyeni  Tab.  VI  fig.  z 
&  3 ,  in  Mmget .  Theatr.  Anatom.  Tom.  I  Tab.  LVI  fig.  7 ,  in 
Bmhini  Theatr.  Anat.  Tab.  XV ,  Ve slingio ,  aiiisque  ,  ut&  ex 
defcriptionibus  omnium, quos  novi, fcriptorum, ileum  parietem  five 
latus  finiftrum  coli  ingredi  ,  ficuti  &  ego  illud  femper  reperi :  quia 
dexfcrum  coli  latus  tam  vicinum  eft  odi  ileo  dextro ,  eique  ple¬ 
rumque  ita  cohseret,  ut  fpatium  nullum  inter  hxc  duo  fit  reli¬ 
ctum,  pro  tali  ilei  collocatione,  qualis  a  Blanco  Tabula  citata  fi- 
ftitur.  Imo  adhuc  magis  miror,  quod  Bimchrn  illud  a  latere 
coli  dextro  ita  exhibeat,  ac  fi  ad  angulum  rectum  five  horizon- 
taliter  colon  ingrederetur;  cum  tamen  mea  &  modo  citatorum 
Autorum  oblervatione,  non  horizontaliter,  led  oblique,  & qui¬ 
dem  in  parietem  finiftrum  ingredi  perpetuo  obfervatum 
fit  :  ita  ut  ileum  cum  coeco  ibidem  angulum  conftituat  acu¬ 
tum,  obtufum  vero  cum  colo  b);  quo  fit  ,  ut  excrementa  ex 
ileo  quafi  per  planum  inclinatum  afcendant.  Si  enim  ileum  ad 
angulum  reCtum  in  dextro  latere  colon  intraret ,  uti  Bimchus 
illud  delineavit ,  neceffario  colon  ab  ofTe  ilei  deberet  effe  valde 
remotum ,  ut  inteftino  ileo  fpatium  dare  poffet ;  quia  vero  huic 
femper,  fuffragio  omnium  Anatomicorum,  tefteque  autopfia, 
contiguum  reperitur ,  aut  profeCto  rariffime  multum  inde  dh 
flat,  non  video,  quo  fundamento  Bianchus  haec  ita  delineare 
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a )  vid.  M  anget.  Theatr.  Anat.  Tab .  extra  ordin.  II.  fig  3.  3  of .  Tom .  I. 

b)  conf.  figur .  Bauhini  in  Theatr .  Anatom  Lib.  I.Tab.  XV  Verheyeni  Anat • 

Tab.  VI.  Mangeti  Theatr.  Anat.  Tab.  LVI.  f.  7.  Tulpii  & Bartholiiij 
loc. citat.  &  noftra  figura  Tab.l,&  II. 
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jaut  pro  confueto  venditare  potuerit  ?  Si  enim  revera  haec  ita 
vidiffet ,  non  pro  ordinario  ,  fed  pro  cafu  raro  ea  defcribere 
debuilfet. 

X  X  V I L  Porro  dum  alleverat,  regreffum  facum  in  vi- 
vis  ex  colo  in  ileum  non  a  valvula  aut  ullo  valvulojo  corpore 
praeludi ,  fed  folum  a  conflriclione  annuli  mufculof ,  orificium 
live  extremum  ilei  ambiente  &  coercente  \  dum  h^c  pars  tam 
fenfdis ,  ut  fibra  interna  trachea  ,  a  faecum  appuliu  irritaretur  , 
&  fic  irritata  le  conftringeret ,  ileumque  clauderet :  quaero 
i )  quare  hac  pars  Jive  annulus ,  fi  talis  effet ,  in  mortuis ,  ubi 
nullo  amplius  fen fu  injlrullus  ejl ,  atque  flaccidus  exiftit ,  fla¬ 
tum  &  aquam  inieclam  ordinario  haud  transmittat ,  cum  ta¬ 
men  fecundum  Bianchi  delineationem  tam  amplus  fit  ,  ut 
poli  mortem  neceffario  flatum  transmitteret,  nifi  alia  machina 
a  Deo  profpeftum  effet.  Videtur  profeclo  hoc  validiffimum  effe 
argumentum, non  fimplicem  annulum,  fed  revera  valvulam  adeffe: 
cum  etiam  ipfa  vefica  urinaria  ^  quamuis  longe  robuftiori  fphin- 
£tere  inftru£ta,<5c  multo  anguftiori  apertura  donata  fit, aquam  vel 
flatum,  fi  fatis  diftenditur  aut  repletur,  haud  adeo  difficulter  trans- 
mittat  in  mortuis.  2)  Quaero  ,  fi  ab  irritatione  contentorum  in 
colo  &  caeco  regreffum  tentantium  in  ileum,  &  in  circulum 
hunc  Bianchi  mufculofum  impingentium ,  fequeretur  huius  cir¬ 
culi  conftri&io,  ut  nihil  tranfire  queat ,  cur  non  etiam  irrite¬ 
tur  ,  dn  ad  confiri&tionem  fo llic itetur  ab  illis  rebus ,  qua  a  parte 
ilei  ad  ipfum  continuo  appellunt  ,  ut  nihil  inde  tranfire  poilit 
ad  craffa?  dum  certe  nihil  ad  craffa  pervenit,  nifi  quod  per  aper¬ 
turam  hanc  ilei ,  in  quo  circulus  ille  mufculofus  adeo  fenfilis 
a  Biancho  fiatuitur  ,  in  ea  deiabitur.  Si  enim  a  rebus  in  cceco 
&  colo  haerentibus  ita  irritari  poteft ,  ut  tanta  conftri&io  fphin- 
ederis  ,  nihil  transmittens,  fequatur  ,  nullam  video  rationem, 
quare  non  idem  fieri  debeat  a  rebus  ex  ileo  continuo  accedenti¬ 
bus,  aut  in  ipfius  fine  haerentibus  :  unde  adhuc  maior  produci 
deberet  irritatio ,  quam  a  rebus  extra  hanc  partem  exiftentibus. 

Imo 


^  > 

Imo  ex  ilfa  hypothefi  fequerecur ,  aperturam  ile!  in  colon ,  quia 

irritatio  nunquam  non  aded ,  perpetuo  ciaufam  eiTe  ,  ut  nihil 
'transmittere  poffit  :  quod  vero  ita  fe  non  habere  quilibet  fa¬ 
cile  intelligere  poteft.  Igitur  ex  defcriptae  valvulas  fabrica  longe 
melius h^c  phaenomena ,  tam  in  viventibus,  quam  mortuis,  ex~ 
plicari  poffunt :  dum  ita  conftituta  eft,  ut  ex  ileo  provenientia  non 
retardet  aut  fidat,  fed  facile  transmittat  ;  quos  vero  ex  eradis 
ad  tenuia  remeare  conantur,  illa  non  transmittit,  fed  viam  live 
aperturam  ob  valvulofam  fabricam  praecludit ,  eodem  fere  mo¬ 
do  ac  valvulae  cordis  triangulares  &  mitrales  ,  fanguini  introi¬ 
tum  in  cor  concedentes ,  fed  regredam  inhibentes. 

XXVI II.  Neque  hoc  penitus  filentio  praetereundum 
ede  puto ,  quod  Bimchus  in  fequentibus  habet  verbis.  Ad  cir¬ 
culi  huius  mu  [cularis  crepidinem ,  inquit,  quoddam  produci  la¬ 
xioris  t  unie  £  rudimentum  ,  quod  fortiter  digitis  tr  aerum ,  ad 
linearem  quafi  latitudinem  quaquaverfum  dongari  pojfet .  Hos 
•vero  ad  ufum  valvula  infervire  non pojfe ,  quia  totam  non  tege¬ 
ret  aperturam  circuli .  Ex  his  patet,  Bianchum  ad  aperturam 
ilei  agnofeere  membranulas  ,  aut  potius  tantum,  ut  ait,  tunica 
laxioris  rudimentum  ,  quod  non  nifi  linearem  haberet  latitudi¬ 
nem;  hoc  vero  ad  valvulae  ufum  non  infervire  poffe  exidimat* 
Sed  demonftrauimus  iam  abunde  membranas  fatis  longas  ordi¬ 
nario  ad  illud  orificium  a  Deo  pofitas  ede  ,  etiam  poft  ex- 
ficcationem  aduc  fatis  longas  amplas  &  confpicuas  ,  omnia- 
que  verae  valvulae  requifita  obtinentes.  Ergo  &  neceffario  in  re¬ 
centibus  quoque  fatis  longx  erunt  pro  valvulse  miniderio  perfi¬ 
ciendo, ficuti  praeter  autopfiam,tedes  nobis  funt  Bauhinus ,  Albcrti \ 
Varolius  Tulpius ,  Bartholinus ,  Ruyfchius ,  Bidlous ,  Kerkringius , 
aliique  recentiores  Autores  quamplurimi. 

XXIX.  Tandem  etiam  ad  locum  Bianchi ,  ubi  cum  pic¬ 
risque  quidem  recentioribus  feriptoribus  convenit  ,  aperturam 
ilei  (quam  hi  valvulam  appellant  ,  ille  vero  evmulum  mufeu - 
lofumS  ab  inrreffu  ilei  in  colon  ,  eiusque  coarctatione  oriri , 
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notamus ,  nos  hanc  rem  quoque  aliter  reperiffe,  eamque proprie 
non  ab  ileo ,  fed  potijjimum  a  eolo  &  cceco  formari .  Et  quam¬ 
vis  hoc  multis  paradoxum  videri  poffit,  tamen  verum,  &  forte 
ab  aliis , quantum  novi, ita  nondum  obfervatum  eft.  Nimirum, 
dum  in  inteftinis  exficcatis  valvulam  defcriptam  coli  accuratius 
hinc  inde,  &  ab  utraque  parte,  intentius  aliquando  confiderabam, 
obfervavi  primo  inteftinum  ileum  colon  haud  ita  ingredi,  ut 
vulgo  fcribunt ,  neque  ibidem  ita  coarctari  ut  Bimchut  perhibet  5 
fed  illud  eadem  amplitudine,  quam  habet  ad  palmae  latitudinem 
a  colo  (ubi  in  quibusdam  duos  digitos  facile  admittit , in  quibus¬ 
dam  vix  unum  digitum,  uti  ex  figuris  noftris  Tab,  II  conflat)  ea¬ 
dem  etiam  amplitudine  five  diametro  definere  in  exteriores  tu¬ 
nicas  partim  coli,  partim  coeci.  Tunicas  vero  coli  &£  coeci  eo¬ 
dem  in  loco,  ubi  ileum  ipfis  infertum  eft  ,  introrfum  refie&i  & 
foramen  illud  obliquum  ,  cum  axi  ilei  refpondens  ,  nunc  ma¬ 
ius  nunc  minus  relinquere  ,  pro  diverfa  ilei  diametro  :  atque 
hac  reflexione  valvulas ,  de  quibus  hucusque  egimus  ,  conftitu- 
ere 5  &  quidam  hac  ratione  ,  ut  a  colo  fuperior  E,  Tab.  II 
fig.  i,acoecovero  inferior  membrana  G  proveniat  ,quaeque  cum 
his  inteftinis  continuae  funt. 

XXX.  Hoc  ita  fieri  cognovimus ,  &  cognofci  optime  po- 
teft  in  amplis  inteftinis ,  uti  in  figura  1 ,  difficulter  vero  in  anguftis : 
quia  per  huius  ilei  angufti  fpatium  non  rite  &  libere  introf^icere 
po  flumus.  At  in  amplo  inteftino,  fi  ileum  horizontaliter  divi¬ 
datur  ,  &  dimidium  fuperius  forfice  auferatur  ,  quo  vifui  melior 
acceffus  pateat  ad  valvulam  coli,  (ficuti  Tab.  II  fig.  5  a  a  a  a 
faftum  eft  )  tunc  fi  valvulae  B  C  luci  opponantur ,  &  fpedator  a 
tergo  tranfparentem  ex  utraque  parte  probe  intueatur  valvulam, 
cius  fibrarum  reptatum  obfervet ,  &  cum  fibris  inteftinorum  vi¬ 
cinorum  comparet ,  cognofcet  fuperiorem  valvulam  B  eundem 
prorfus  habere  traftum  fibrarum,  quam  pars  coli  vicina,  D  Z>, 
fed  inferioris  C  tradum  cum  fibris  coeci  E .Erefpondere,  neutram 
vero  cum  fibris  ilei  a  a  a  aliquid  commune  habere  |  at  fibras , 
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longe  aliter  reptantes ,  oftendere.  Cum  enim  fibrae  in  ilei  fine 
confpieuae,  potiffimum  annulares  fint,ut  in  reliquis  inteftinis ;  hinc, 
fi  valvula  coli  ex  coarftatione  ilei  conflaret,  fibrae  annulares  con- 
ftituere  deberent  hanc  valvulam,  pnefertim  fi  ibi  annulus  mufculo- 
fus ,  qualis  a  Biancho  depingitur,  adedet ,  uti  ex  fig*  4 ,  ad  mentem 
fententke  vulgaris  confifta  ,  ubi  maiores  fibrae  interftitii  A  By  in 
interftitio B  C  folum  minores  fieri  deberent,  intelligi  poteft:  fed 
fibrce  valvulse  BC  fig.  III  Tab.  II  annulares  non  fiunt ;  ergo  val¬ 
vula  ex  ingreffu  &  coarctatione  ilei  non  oritur-  Iam  vero  ex  ea¬ 
dem  hac  figura  apparet  ,  fines  ilei  effe  ad  bbbbbb  ,  quafi  in 
limbo, &  fibras  valvulae  non  effe  circulares, nec  refpondere  cum 
fibris  ilei,  fed  accurate  cum  fibris  coli  &  cceci  DD,H,  uti  cui¬ 
vis  demonftrare  poffum.  Igitur  valvula  coli  neque  ex  coarSatione 
neque  ex  ingreffu  ilei,  fiedex  colo  &  coeco  ortum  ducit :  nam  mani- 
fefte  &  perfipicue  hic  oblervari  poteft  fibras  valvularum  non  fb- 
lum  eundem  traCtum,  &  inflexionem  habere,  quam  partes  vicb 
nse  coli  &  coeci  obtinent, verum  &  cum  ipfis  omnino  continuas, 
imo  easdem  effe.  Aflervo  illud  inteftinum  ,  in  quo  haec  tam 
clare  patent,  ut  curiofis,  qui  id  a  me  defiderant , gratum  hocce 
fpectaculum  quotidie  exhibere  poffim.  Nec  dubito, alios  idem 
obfiervare  poffe  ,  fi  modo  ampla  talia  inteftina  a  (ordibus  probe 
eluant,  antequam  ea  inflent «Scexficcent ,  ut  omnia  magis  fiant 
munda  ac  pellucida:  dein  ea  inflent,  exficcent,  &  poftea  proce¬ 
dant,  ut  modo  deficripfi. 

X  X  X  L  Ex  his  ergo  patet  {valvulam  coli  vel  aperturam  in 
colo  confipicuam,  male  in  homine  pro  ilei  coartatione  haheripdeo - 
que  nec  rete  a  nonnullis  valvulam  ilei  appellari ,  cum  ileum  limbo 
quafi  definat  in  latera  coli  &  coeci, ad  peripheriam  bbbbb  b,&c  aper¬ 
turam  i7,  fialtem  mufculola  fiua  tunica ,  (  nam  de  interna  nervea 
hoc  haud  negabimus)  non  attingat ;  valvulas  vero  a  reflexis  intro 
6c  protuberantibus  tunicis  coli  &  cceci  potiffimum  provenire  $ 
quaeutrinque  ad  angulos  aperturae  iunebe  notabiles  illas  eminen¬ 
tias  intus  HH fig.  I  &  Ii  ,  quas procejfus Jive  vincula  valvula  ffi  - 
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pra  appellavimus,  eonftituimt ,  &  ad  valvulam  fuftinendam ,  fir¬ 
mandam  ,  claudendamque  infervire  videntur.  Conflat  denique 
etiam  ex  his ,  omne  quod  per  ileum  ad  crajfa  pervenit  ,  non 
mox  in  colon  ,  ut  multi  perhibent ,  afcendere  ,  fed  primo 
in  coe cum  depluere  ^  &  inde  demum  ex  hociuxta  vincula  valvula* 
rum  ad  colon  propelli:  accuratior  enim  infpecliome  docuit,  val¬ 
vulas  has  aperturamque  femper  effe  ita  difpofitas,ut  ex  ileo  pro¬ 
venientia  nonpoflxnt  mox  in  colon  ingredi,  fed  in  fundum  five 
faecum  coeci  prolabi  cogantur. 

XXXII.  Et  hxc  funt  qux  pro  veritate  tam  ad  valvulas 
coli  exiftentiam  probandam,  quam  ad  eius  ftrudturam  &  ufum 
illuftrandum,  hic  in  medium  proferre  volui :  in  quibus  fi  me  forte 
erraffe  percepero,  modefte  admonitus  &  convictus,  fententiam 
meam  lubens  emendabo,  cum  laborum  meorum  ,  uti  alias,  ita 
&  nunc  praecipuus  finis  fit  veritas.  Liceat  tamen  adhuc  hic  mo¬ 
nere  ,  me  hanc  differtationem  iam  fuperiori  anno  confcripfiffe , 
figurasque  has  etiam  eodem  tempore ,  uti  in  praefatione  compendii 
mei  Anatomici  publico  indicavi,  iam  delineaffe;  afl  negotiis  gra¬ 
vioribus  impeditus  eam  citius  prelo  fubiicere  non  potui.  Interea 
vero  prodierunt  Clarijjtmi  doclijjtmique  D.  Morgagni  Advcr fu¬ 
ria  Anatomica  fecunda  &  tertia ,  (  quae  benevole  nobifeum  com¬ 
municavit)  in  quibus ,  pneter  alias  animadverfiones ,  in  Mangeti 
Theatrum  Anatomicum  ,  eruditas  ,  etiam  Bianchi  differtatio¬ 
nem  contra  valvulae  coli  exiftentiam  fortiter  impugnat ,  val¬ 
vulam  vero  ratione  &  experientia  mafcule  defendit  ac  compro¬ 
bat  ,  annulumque  mufculofum  illius  ,  nec  non  ingreffum  ilei  iit 
parietem  coli  dextrum  fcite  refutat,  aliaque  plura  curiofa  pro¬ 
fert.  Fotuiffem  quidem  varia  ex  his  in  meam  hanc  transferre 
differtationem ,  ad  meum  fcopum  facientia :  fed  malui  meas  tan¬ 
tum  hic  proferre  obfervationes&  argumenta,  quibus  valvulae  coli 
exiftentiam  probare , veramque  eius conftitutionem  fiftere  volui: 
ut  fic  inde  appareat,  quid  quilibet  noftrum  praeftiteritj  quibus 
m  rebus  conveniamus,  quibus  differamus. 
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Tabularum  explicatio* 

Tab.  I  fig.  I  exhibet  partem  inteftini  coli,  ilei,  & ccecum  ,  uria 
cum  valvulis  coli ,  atque  ingreffu  ilei  in  inteftina  crafla,  quo¬ 
modo  in  cadaveribus  recentibus  fe  habent, 

AAAA  eft  pars  coli  cum  cceco  &  ileo  cohaerens, 

B  B  Pars  ilei ,  quomodo  oblique  ad  craffa  accedit  &  in  parietem 
eorum  dextrum  le  inierit, 

CCCInteftinum  caecum,  aut  potius  laccus  Inteflini  coeci;  nam 
quicquid  infra  infertionem  ilei  in  craffa  adeft  ,  ccecum  re- 
fte  appellandum  eft. 

DD  Proceftus  vermiformis,  qui  vario  modo  collocatus  &  infle¬ 
xus  in  cadaveribus  repetitur. 

EEEE  locus,  ubi  colon  &  ccecum  apertum  eft  ,  ut  interiora  ^ 
praefertim  hiatus  ilei  in  craffa,  confpici  queant. 

FF  Hiatus  ilei,  qui  tantum  ut  rima  vel  ruga  obliqua, fere  trans- 
verfa  aut  horizontalis, in  recentibus  cadaveribus,  five  ut  fo¬ 
ramen  cultro  incifum  fe  repraefentat. 

GH  Valvula  coli,  ex  duabus  fibi  invicem  oppofitis  membranis 
conftans  ,  quarum  €  fuperior,  H  inferior  eft. 

I/Duo  utrinque  eminentes  membranacei  proceffus  ,  vincula 
a  lui  fio  vocati,  aClariff.  Morgagno  Fr&na  valvuU,  quas 
ad  eam  fuftentandam  &  claudendam  infervire  videntur. 

Fig.  II  iisdem  literis  eadem  indicat  *  fed  praeter  ea  demonftrat, 
quomodo  apertura  ilei  inter  FF  GH  fe  exhibeat,  quando 
ad  loca,  literis  KK notata,  paullo  diftrahitur. 

Tab.  II  fig.  I  Oftendit  has  partes  flatu  extenfas  &  deinde  exfic* 
catas,  ex  cadavere  virili  flaturae  medioris,in  quo  omnes  par¬ 
tes  valde  infignes  five  magnae. 

A  Inteftinum  ileum ,  facile  duos  digitos  admittens. 

B  Coeci  pars  inferior,  five  faccus  coeci. 

C  Proceffus- vermiformis  ofto  digitos  transverfos  longitudine  fu- 
perans.  * 
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DDDD  Locus ,  ubi  colon  8c coecum  aperta  funt. 

E  Apertura  ilei  transverfa  valde  ampla  inter  duas  valvulas. 

F  Valvula  fuperior  fornicata,  ex  ambitu  ffffe  elevans. 

G  Valvula  inferior  fornicata,  ex  circumferentia  g  g  g  affurgens* 

HH  Vincula  five  frxna  harum  valvularum.  Ceterum  hinc  inde 
adhuc  varix  yalvulap  conniventes  Kerkringii  hic  confpi- 
ciuntur. 

Fig.  TI.  Eadem  exhibet,  qux  prima  figura,  exficcata,  ex  cadavere 
alio  virili ,  eiusdem  ftaturx :  in  quo  vero  ileum  A ,  colon , 
coecum  ^cum  proceffu  vermiformi  C&, apertura  ilei  longe 
minora  exiflunt.  Valvulx  quoque  F&i  G  nec  non  vincula 
valvulx  HHH  aliter  difpofitx,  utfic  inde  appareat ,  fabri¬ 
cam  eius  pro  varietate  fubiedorum  multum  variare,  /  indi¬ 
cat  locum,  ubi  proceffus  vermiformis  in  coecum  fe  aperuit. 

Fig.  III.  Oftendit  idem  inteftinum ,  quod  fig.  I  hic  exhibuimus, 
fed  facie  oppofita  five  inverfa. 

^  a  a  a  Ileum  apertum  in  fine,  ut  valvula  fuperior  B  &  inferior 
C  rite  confpici  queant  5  &  quomodo  non  cum  fibris  annula¬ 
ribus  ilei,  fed  cum  fibris  obliquis  coli  Z>  Z>,&  coeci  E  ^ex¬ 
acte  refpondeant ;  ut  inde  pateat,  has  valvulas  non  ab  ileo, 
fed  a  colo  &  coeco  formari.  F  efl  hiatus  valvularum. 

bbbbbb  Indicare  debent  peripheriam  &  limbum,  ubi  ileum  de¬ 
finit  in  craffa,  &  valvulx  ex  colo  &  coeco  emergunt  5 
ubi  vero  notandum ,  has  literas bhb\ n  valvula fuperiori,  non 
accurate  fatis  ad  limbum  a  calcographq  poni  potuiffe. 

Fig. IV.  Oftendere  voluimus,  quomodo  valvula  illa  poft  exficca- 
tionem  fe  habere  debuiffet ,  fi  abingreffuSc  coardationeilei 
orirentur ,  aut  mufculus  annularis  adeffet.  A  B  indicat  ileum 

non  coardatum ,  B  C  vero  ileum  coardatum. 

-  -  -  -  -  - - - - — — 
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Ad  Bibliopegum. 

Tabula  II  ad  finem  collocari  debet, 

58tt#int>ei-  foti  me  Tab.  iian$  (gttbe  fjefftett, 
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